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EXTRAIT 


En date du 1 juillet 2016, l’ensemble des 2.020.000 (deux millions et vingt mille) parts sociales de la 
societe a responsabilite limite de droit luxembourgeois CATM Luxembourg I S.a r.l., au capital social 
de USD 2.020.000, a ete transfere par CATM Holdings LLC, une societe constituee et organisee 
selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siege social au Capitol Services, Inc., 1675 South State 
Street, Suite B, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d’Amerique, et immatriculee sous le numero 
5988293, a Cardtronics Holdings Limited, une societe a responsabilite limitee organisee selon les 
lois du Royaume-Uni, ayant son siege social sis au Building 4, 1st Floor Trident Place, Mosquito 
Way, Hatfield, Hertfordshire, ALIO 9UL, Royaume-Uni, et immatriculee aupres du de registre du 
commerce britannique sous le numero 10187501. 

11 en resulte que l'actionnariat de la Societe se compose desormais cornme suit: 

- Cardtronics Holdings Limited, 2.020.000 (deux millions et vingt mille) parts sociales. 

Pour mention aux fins de publication au Recueil Electronique des Societes et Associations. 


Luxembourg, le 22 aout 2016. 


Pour la Societe. 
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